FRANGISZER PIOTR NAYDER 


asystent politechniki lwowskiej 


przeżywszy lat 28, wskutek tragicznego wypadku zmarł 29 maja 1924 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 2 czerwca b. r. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
matka i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 3 czerwca b. r. o godzinie rano w kościele OO. Reformatów. 


Zaklad pogrzebowy „Gonordia” Jana Wolnego Kraków, plac Szczepański 2 


